RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 28 MARS 1993 


7#e CIRCONSCRIPTION DES ALPES-MARITIMES 


Pierre MERLI 


UF RFF. 
Suppléant : Gérard RENAUDO 


Mes Chers Concitoyens, 


Je remercie les électrices et les électeurs de la 7°" 
Circonscription qui, dans la logique de l'Union de l'Opposition Nationale, 
m'ont placé avec Gérard RENAUDO largement en tête dès le premier tour 
de scrutin, malgré la présence de onze candidats qui ont dispersé les 
suffrages. 


Il faut poursuivre notre effort et confirmer la volonté manifestée au 
niveau national d'une nouvelle majorité démocratique, capable d'assurer 
pour le pays les changements et les réformes nécessaires. 


Ce ne sera pas sans difficulté, nous le savons, mais Dimanche 28 
Mars, je suis certain que ce vote de confiance sera confirmé et amplifié, 
afin de donner tout leurs poids aux idées de liberté, de justice, de 
solidarité nationale, de sécurité et de paix que nous défendons, dans le 
respect de nos institutions et de la démocratie. 


Grâce à votre mobilisation, le succès a été grand au premier tour. 


Avec vous, nous le confirmerons au 2°" tour. 


Votez U.D.F. - R.P.R. 


VOTEZ PIERRE MERLI, Député sortant - U.D.F. 
Maire d'ANTIBES - JUAN-LES-PINS 
et GÉRARD RENAUDO, Député suppléant sortant - R.PR. 
Conseiller Municipal d'ANTIBES - JUAN-LES-PINS 
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